STEFANIA ROSENBLATT 


żona lekarza, 


przeżywszy lat 28, zmarła po krótkiej a ciężkiej 
chorobie, dnia 22. Maja b. r o godz. 9 rano. 


W głębokim smutku pogrążony maz, dzieci i rodzice 
zmarłej zapraszają krewnych i znajomych na obrzęd 
pogrzebowy, który się odbędzie dnia 24. b. m. o godz. 4 
popołudniu z domu przy ulicy Basztowej L. 25 wprost 


na miejsce wiecznego spoczynku. 


